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wissen Stellen G- des Raumes, welche sich zu zwei, die Konduktoren Alf
A2 umgebenden Ringen zusammenschliefien (vgl. Fig. 56), variiert jedoch
die Lange der Sekundarfunken gar nicht bei Drebung des Resonators.
Diese Erscheinungen sind ein sicheres Anzeichen dafiir, dafl die
elektrische Kraft an einer beliebigen Stelle P des Tom Brreger erzeugten
Feldes aus mehreren Komponenten verschiedener Phase besteht, so dafi
sicb die Richtung der in P resultierenden elektrischen Kraft im Laufe
einer Schwingung einmal herumdreht. Bleibt dabei die Grrofie der Re-
sultierenden annahernd konstant, so hat sie fur alle Richtuneren, welche

'                                                                                                                               CD           *

man durch P legen kann, den gleichen Mittelwert im Laufe mehrerer
Schwingungen. Dies muB offenbar fur die Ringgebiete Gr eintreten, die
wir auch kurz Kreisgebiete nennen wollen, weil in ihnen eine die
elektrische Kraft reprasentierende Gerade einen Kreis beschreibt wah-
rend einer Schwingung.

Welches die verschiedenen, bier ins Spiel tretenden Komponenten
der elektrischen Kraft nach der Max well schen Theorie sind, soil ge-
nauer in Abschnitt 7 untersucht werden.

6, Verhalten des Resonators bei beliebiger Lage.

Bei beliebiger Lage des Resonators entstehen die sekundaren Funken
durch Ueberlagerung der im Abschnitt 3 allein betrachteten Induktions-
kraft, welche die Aenderung der aufieren magnetischen Kraft her-
vorbringt, und der im vorigen Abschnitt 5 betrachteten Wirkung der
aufieren elektrischen Kraft.

Von diesem Standpunkte aus kann man nun leicht alle Erscheinungen
verstehen, welche der Resonator in speziellen Lagen bei Drehungen in
sich zeigt, d. h. bei Drehungen um eine durch das Zentrum der Resonator-
flache F hindurchgehende, senkrecht zu F stehende Achse.

Betrachten wir der Einfachheit halber nur die Falle, dafi der
Mittelpunkt der Resonatorflache F in der Aequatorebene1)
und mit der Primarleitung in einer Horizontalebene liege, so
konnen drei Hauptlagen von F unterschieden werden.

1.  F ist yertikal und  senkrecht zum Primarleiter.   Bei
keiner Lage der Unterbrechungsstelle des Resonators erscheinen Sekundar-
funken.    In der Tat kann weder die   elektrische noch  die magnetische
Kraft wirken.

2.  F ist vertikal und parallel zum  Primarleiter.    Es er-
scheinen Sekundarfunken, falls die Funkenstrecke die bochste ocler tiefste

J) Hierunter ist die Ebene verstanden, welche senkrecht zur Primarleitang steht
und durcli ihre Punkenstrecke hindurchgeht.igen
